JAN EDWARD 


ukochany mąż i ojciec 


b. dyrektor C. H. P. S. dawniej ,Bata“ 


przeżywszy lat 51, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 31 maja 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek 3 czerwca b. r. o godz. 4 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają 
w bólu pogrążeni: 


zona, dzieci i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 4 czerwca b.r. o godz. 7 rano w kościele paraf. W.W. Świętych. 


